DUSZ 


NAJUKCCHAŃSZY MĄŻ, OJCIEC i DZIADZIO 


BYŁY WIĘZIEŃ OFFLAGU, DŁUGOLETNI PRAC. 
ZAKŁADU ENERGETYCZNEGO W KRAKOWIE, 
ODZNACZONY SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI 


opatrzony św. Sakramentami, zmarł po krótkiej choro- 
bie dnia 27 kwietnia 1973 roku, przeżywszy lat 61. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawio- 

ne zostanie w poniedziałek dnia 30 bm. o godzinie 13.30 

w kaplicy na cmentarzu w Wieliczce, po czym nastąpi 

odprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego spoczynku, 
o czym zawiadamiają pogrążeni w smutku: 


ŻONA, SYNOWIE, SYNOWE, WNUK i RODZINA. 


USŁUGOWA SPOŁDZIELNIA PRACY 
STOLARZY I PRACOW. POGRZEBOWYCH 
Zakład Nr 1 
Kraków, plac Szczepański 2 — Telefon 555-87 
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